Załczyciel i b. Prezes Stow. Pol. Inżynierów 
Przemysłu Naftowego w Borysławiu, 
Założyciel i Prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Paliw Płynnych w Krakowie 


zmarł dnia /-go listopada 1947 roku, 
o czym zawiadamiają swoich Członków 


Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przem. Paliw Płynnych w Krakowie 


oraz Oddziały Stowarzyszenia w Sanoku, Krośnie, 
Gorlicach, Krakowie, Czechowicach i w Warszawie. 


Zaklad pocrzebowy ,, CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO Drakasnia ZAwinekewa w Kenkewie, el. Mikołajska IB 
Mr2zkew, pl. Nzczepański L. ?— Telefen 5355-8. 


